
invent 



Maskinvarehandbok 

HP Compaq stasjonasre forretnings-PCer 
dc7100 Small Form Factor-modell 



Dokumenlets delnummer: 359656-091 



Mai 2004 

Dcnnc hiindbokcn inncholdcrgrunnlcggcndc information 
tor oppgradcring av dcnnc datamasfcinmodcllcn. 




ght 2001 Ikrwt-lctl Rwtatd Development Cittiipany. LP. 
oneoe i deck dokumcniet kan cndm ukn fomrid. 



MicroMrft. MS-DOS. Windows og Windows NT ct varrmerktr sum lilbtfrer 
Mk ti>M>Ji Cixpmtion i USA <>g undnr land. 

Dc crKMc garanuci wmgi* I'or HP pnHhiktcr tJenettcTirrdclinrrt idccktpti.MUc 
garantktkkctingcnc *om liMirtr mcd di**r produklcr tig (jcnc*k*r + Ingcaiing 
idctic dokumcntci mi tolU * aom omdri ulg]ctrcnek*lrigurjnli* HPrr ikkc 



Dttiic dcikumrntrl innd*4dcr rcillgtiruhctkvttci Inltiinmjctt mhu cr bcsk)tkt 
av copyright* Ulto *krilllig titktlcUc fra Men tall- Packard Company del uluvlig 
A ki>picrc . icpnnkiurre eller overiclie denoe lundhi&cn til ct anntl tprak. 




A 




livtfare 



A 




Maskinvarehandbok 




Foiste utgove (Moi 20O4| 
Dokumentetsdelnumrner; 359656-091 



Innhold 



1 Produktfunksjoner 

Standard konftgurasjortslunksjoncr 1-1 

Komponcntcr pa frontpanclct 1-2 

Komponcnicr pa bakpanclct 1—3 

Tastatur 1-4 

Windowvlogolast I— S 

Spcsicllc muse funksj oner 1-6 

Pla-sscring av scricnummcrct 1-6 

2 Masktnvareoppgradering 

Scrvicccgcnskapcr 2—1 

Advarslcrog forholdsrcglcr 2-1 

Brukc Small Form Faclor*datanuLskincn i cn miniiarnkonf]guras)on 2—2 

Lasc opp Sman-dckscllasen 2-3 

Broke Sman FailSafc dcksclnflkkcl 2-3 

Fjcmc dcksclct pa datamaskincn 2—5 

Sctie dcksclct pii datamaskincn tilbakc pa pla&s 2-6 

Installcrc mcr minnc 2—6 

DIMMcr 2-6 

DDK-SDKAM DIMMcr 2-7 

Bcsctlc DIMM-sokler 2-8 

Installere ct utvidclscskorl 2-12 

Fjcmc ct PCI lixpresviitvidelscskoft 2— IS 

Installcre ckstra stasjooer 2-17 

Finnc frcm lil siasjoncncs plasscring 2- 18 

Fjcmc cn optisk sta&jon 2-19 

Ta ut cn diskcltstasjon 2-22 

Installed? cn ckstra optisk stasjon 2-23 

Oppgraderc SATA-harddiskcn 2-27 



Mji Wr.tfrcoanabctt www hp cgw Hi 



ArbeidemcdMulliBay-opsjoncn 2-35 

"Hoi -plugging" cllcr "hot-swapping" av MukiBay-slasjoner 2—36 

AvinMallcrcMuUiBa>vsikkcrhclsskruc 2-37 

Sctic cntfasjon inn i MulliBay 2-38 

Fjcmc cn Masjon Ira MulliBay 2-39 

Partisjoncrc og tormatcrc cn MultiBay-harddisk 2-40 

A Spesifikasjoner 

B Skifte batteri 

C Sikkerhetslasfunksjoner 

Installer? cn sikkcrhctslas C— 1 

Kabellas C-l 

HcngcISs C-2 

Universe! I klcmlas for chassis C— 3 

D Elektrosfatisk utladning 

Korhindrc clcktrostaiisk skadc D-l 

Jordingsmctodcr D-2 

E Rulinemessig vedlikehold av datamaskinen og forberedelse 
til forsendelse 

Kutincmcs&ig vedlikehold av datamaskincn E-l 

Korholdsreglcr (or den optiskc stas)oncn E-2 

Drift E-2 

Kcng(oring E-2 

Sikkcrtict E-2 

Korbcredclse lil forsendeUe E-3 

Register 



iv wwwhp.com MaskinvoTchdndbok 



1 



Produkrfunksjoner 



Standard konfigurasjonsfunksjoner 

Funks jonenc til UP Compaq Small Form Factor kan varierc alt 
cttcr modcll. Hvtss du vil ha cn I'ulUtcndig oversikt over nui&kinvurc 
og projjramvaic som cr inslallen i datamaskincn. k|«ircr du 
diagnose programme* for Windows Insirukspner lor bmk av detic 
vcrictoyet linncs i Peilsokiiiftstumtlboketi ^dokiunentasjimx-CDtn. 

Small Form Facior*datama\kincn kan ogsa brukcH i cn 
minitamkonfit!iiruMoii- Du kon lese mcrom dcttc t avsnittci "Brukc 
Small Form Factor-datamasluncn i cn miniiamkontiguras)on" i denne 
htintihoken. 




Komponenter pa frontpanelet 

Sta*)ansfconligura£joncn kan varicrc mcd mode I L 




Frontpanelkomponenter 


• Diskettstasjonens akrivitelslys 




Mikrofonkontakt 


© Disketrsrasjon 


© 


0retelefonkontaki 


© Aktivitelslys for optisk stasjon 


© 


USB-porier [Universal Serial Bus) (2| 


© Di skettu tlose r kna pp 


© 


AklMtetslys for harddisk 


• Optisk stasjon {CD-ROM, COR/RW-, 
DVDflOrvV, DVD+R/RW eller kombi wri 
CMW/DVl>slaijon| 


© 


Slrem pa-lys 


© Utbserkr>app for oprisk stasjon © Av/po-knapp 
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Komponenter pa bakpanelet 




Komponenter pa bakpanelet 


O 


Strom led ning skontakl 


• & Porallellkonrakl 


© 


4 PS/2-muskoototo 


© 0 Stjermkontakl 


© 


HI PS/2*tosraTurkc>ritakt 


© O 0reteleforv/linje ul-kontaki 


e 


US6 (Universal Serial Bus) 


© -%f Linje inrvlydkontab 


© 


K>iOi Senell konlakt 


© # Mikrotonkontakl 


© 


« R>45 nertverkskontokr 






Konlalclenei plaiiering og ontall kc 


n variere erter modal. 




Skjermkonlaklen pa *y**emkortel er 
i datomaikinea 


inakfrv hull dot er irutallert el PCI Exprew grafikkorl 




Hvu et ilandaid PCkjrofikkort er iniiaHert, Ion konloklene pa korlel og *y*ternkor1el brukes 
warn* dig* Del ton were nodvendig 6 endre enkelfe inruHlfinger i Computer Setup for 6 bruke 
begge kontakJei, Se Computer Seh^aVidboArn po dohMncntaqotu-CDen (or a to mer inror nwijon 
om oppttarbrekkefolgen. 



Mai.^irT^refianabo*: 



\-3 



Tastatur 




Komponenter pa ta statu ret 


• Funksjonstaster 


Urforer spesielle funksjoner avhengiq av hvilken proqramvare 
som brokes . 


© Redige ring Master 


Omktfter disse: Insert Home. Page Up, Delete End eg 
Page Down. 


© totoslys 


Oversikt over stofusen ril datamaskinen eg taMaturinnstilNngene 
Nun. Lock. Caps Lock eg Scroll Lock), 


© lastene pd 
tallrastalorel 


rurvgerer som tasrene pd en katkoTator. 


© Pi. taster 


Brukes til o navigere gjenfiom et dokomenf eller et nerfsfed* 
Med disse rostene kon du bevege deg Hi venstre, hoyre, 






© Ctri-tastene 


Brukes i kombinasjon med andre taster fcrrekten er avhengig 
av hvilken programvare som brokes. 


© Progromvoretasren* 


Broke* |po samme mote som hoyre muieknapp) til d apne menyer 
i Microsoft Office-programmer. Kan utfore andre funksjoner i onrven 
programvare. 


© Wifxiows-togolosten" 


Brokes lil d dpne Start-menyen j Microsoft Windows. Brokes 
i kombinasjon med andre taster lil 6 otfore andre funksjoner. 


© Altrosrene 


Brukes i kombinasjon med andre taster, tttekten er avhengig 
av hvilken programvare som brokes. 


*Tos(er tilgjengelige i visse geograflske omrader. 
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Windows-logotast 

Hu kan hrukc Windows-IoEOlastcn i kombinasjon med aodrc tasier lil 
j uMore bcsicmic lunksjoncr som linnes i Windows-oncrativsysicmei. 
Sc dclcn "Tasialur" for a idcntiliscrc Windows- logotastco. 



Funksjonor fil Windows-logotaston 


Wi ndows-logotasf 


Viser eller skjuler Slartmenyen, 


\A/mnVfrw> Irrmlful 4- d 




W/infio l A , ^*lnn'"Vri \ 1 4- tn 


f TU| II IliCI CI UllG WWl IB Ul VUI Ml nil ICI 4 


in p ~ t * I'lUwTf riuuviuii ■ t ■ ■ 




Till lw%J n 'IVUUfUJl ~ ^7 


\TnrlPf ^^<n HrttrtfTirt^t in 

vlVIl IG1 1*11' UUIUMfU 


Windows-logotost + f 


Starrer Sok elter dokomenr 


Windows logo Wit + Ctrl + f 


Starter Sok elter dalamoskin. 


Windows-logotast + Fl 


Starter Hjelp for Windows. 


Windows-logotast + 1 


Laser dotamoskinen hvis du er koblet lil 

et neflverksdomene, eller gir deg mulighet til a skifte 

brukere hvis du ikke er koblet lil et nerfr&rksdomene. 


Windows-logotost + r 


Starter Kjordiologboksen, 


Windows^logotQst + u 


Sianer Verkraybehandltng< 


Windows-logotast + Tab 


AkHverer nesie knopp pa oppgaveiinjen. 
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Spesielle musefunksjoner 



Dc IIcmc programmer sioiicr biuk av muv. Funksjoncnc som cr ulordnct 
lil hver av muscknappenc. cr avhengig av hvilkcn programvare som 
brukes. 



Plassering av serienummeret 



Hvcr datamaskin har ct unikl scricmmimcr 0 pa venstre side av 
og d produkt-JD-mimmcr © pa datamaskinens ffvrc dcfcscl. Sffrg I 
ha dissc numrcne tilpjcngchgc ikit du koniaklcr kundcscrvicc for bixtand* 




Phsseriog ov serienvmmer og produkt-ID 



.he: 
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Maskinvareoppgradering 



Serviceegenskaper 

Dcnnc datamaskincn har tunks|oncr som gjtfr dct cnkclt a opppradcrc 
og uiforc service pa den* Inpcn veikwy trcnen nl dc ilesle av 
intfallaKjonsprDscdyrcnc som cr beskrevet i dcttc kapillcl. 

Advarsler og forholdsregler 

Fordu utforcroppsradenngcrmadu varre sikkcr paal du har lesi ptumlip 
allc rclcvantc Uismiksjoncr. fothold^cglcrogadvurslcr i dcnnc hondhoken. 

v¥i ADVARSEL Foi 6 reduiere rtiikoen lor peiionikocJe pj grunn ov elekhisk 
■ ilol cg/ellef vorme overfloler. mo du If ekke ttromkobclen ul a# virgautoket 
og lo tie interne syilemkomponenlene bli avk(olt for du berorcr den 



A 



A 



AOVAASEL For a unnga lore lor eleVlrisk Wl f brann eller ikadc pa 
ufelyrcl, ma du Mc tabic telckommun&a&jonv/rclelonkonroklef inn 
■ moflukene (or ncllvcrkftkonrr oiler ne (NIC). 



A 



OB 5: Sfcstak etekthsile* kan skode elckSronitke kornponerfar i oatomaskiner 
eller tilleggsutityr. For du begynnef pa dtise pcoiedyrenei ma du pane 
pa al du har utladel evenlueJI &lahsk elcfclrisitel ved a before en |oidei 
metallg|eniland> SeTiEegg D* 'Eleklroslaluk ulladning' i denne 
handboken lor yliertigere rnforma&jon om forebygaing av clektroitalhk 
uliadning h 



OBS; For du lar av dekidel pa dafama^kinen^ ma du kontroftere at 
dolama&kinen er tlafl av og al *tromkabcfcn er koblel uf av *tromutrakel 
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Bruke Small Form Factor-datamaskinen 
i en minitarnkonfigurasjon 

Small Form Faetor-datamaskinen kan brukes cntcn som minitarn cJIcr 
bordmodelL For a brukc den i cn minitarnkonfigurasjon seller du den 
opp pa hoyrc side som visl pa illuslrasjoncn nedenfor. 

Gjg* Controller at del linnes minst 4 tommers (10.2 cm) klaring pa allc 
sidcr av maskinen. 
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Lose opp Smart-deksellasen 



Smart dckscllascrcn ullcggsfunksjoa sam cr inkludcrl ktin pacnkdtc 
modeller 



Smart dckscJJas cr cn programvarcslyrt dcLscllas som kontrallcrcs av 
kcintigurasjonspassordcl. Dcnnc lascn hindrcr uautomcn tilgang til 
dc inlcmc komponcntcnc. Dalamaskincn Jcvcrcs mcd Sman dcLscllas 
i u List posisjon. Hvis du vil ha mcr informasjnn om lasing av Smart 
dckscllas kan du sla opp i Hdndhok for admiuistrasjon av bijnhn^lcller 
pa dohmicnuujons-CDen. 

Brukc Smart FailSafe dekselnokkel 

Hvis du akuverer Sman dckscllas og du ikkc kan angi possonicl for 
a dcaktivcrc lancn, trcngcr du cn Smart FuilSatc dckscltwkkcl nar du 
skal apnc dckHclcl pa datama*kincn< Du ucnccr nokkclcn id a fa tilgang 
til dc Interne datanuukinkompoftcntcne under cn av dc folpcndc 
omMcndl ghetcne: 

■ . iistans 

■ Opp%un>sviki 

■ PC-komponcntfcil (f.ck*. prosc^Htr cllcr stnunforsymnc) 

■ Glcml pas%ordct 

Sman KailSafc dcksclncftkkcl cr ct spcsiahscrt vcrktoy som levcrcs 
av HP. Varr farbcrcdi: besull dcnnc nokkclcn for du trcngcr den* 



For a fa tak i cn Had Safe- nrikkcl: 

■ Kontakt cn aulunscrl HP-Iortiandlcr cllcr scrvicclcvcnindnt 
Bestill PN 166527-01)1 for rwkkel av typen skiunokkcl cllcr 
PN 166527-002 lor ntfkkcl av typen jdtratrekkcrmnsats. 

■ Sc pa HPs ndLstcd <vAvw.hp t com) for bcstUlingsinfnmiasjcm. 

■ King nummcrct pa listen i ganinticn cllcr i anvUningcn 
Stffletelefiuuuann? pa doiimwntiisjotix-CDen for Icknisk ossistansc. 
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Silk apncr dti datama^kincnH tiJcanpspancI mcd Smitn-dckscllaHcn 
aklivcn: 

1. Sla av datamaskincn nktip viaopcraiivsystcmci.oEslaavcvcntucllc 
ckMcrnc cnhcicr. 

2. Kohlc Mromkabclcn ut av Htromuttakci oy koblc ira cvcntucllc 
ckstcrnc cnhctcr. 

3. Bmk FuilSafc-dckKclnokkdcn til a I|cmc den innhniddftakrc skrucn 
som IcstcrSmari-dcksclliiscn* 




fjeme skrvea for Smart deksetite 

4. Ta av dctsclcl pa datanuLskincn, Sc "Fjcmc dcksrlcl 

pa . ■ . 1 1 k i ■ l. i ; i . 

Nardil vil lase Smart dcksdlas ig|ca f fester du lascn mcd den 
innbruddssikrc skrucn. 
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Fjerne dekselet pa datamaskinen 



Slik fjcmcr du dekselel pa datamaskinen. 

I * Hvis du bar last Smar1*dckscJlascn* ma du Mane datamaskinen 
pa nytt og bruke Computer Setup til a lite opp lasen. 

2. Sla av datamaskinen riktig via opcrativsystcmeL og sla av cventuelle 
ckstcrne enhctcr. 

3* Koble stntmkabelen ut av stromuttuket og datamaskinen. og koblc 
fra evcntuelle ekstcrnc enbetcr 



A 



OAS: For du lor ov dckfrdcl pa doioma*Linen, mo du kontrolcrc ol 
dalamaskincn er tlotl ov og al itromfcabclen er tabid ut av *liomuHokel 

4. Trykk pa knappene pa vcastrc og hoyrc side pa datamaskinen * 
og skyv sa dalamaskincns dckscl Ircmovcr til del stopper ©, 
Loft dot sa opp og ut av chassiset. 




7b ov dekselet pd datamaskinen 



Mai.WT^reoana'bo*! 



:it;.-: 
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Sette dekselet pa datamaskinen tilbake pa plass 



1 or a scttc dcksclcl lilbakc stiller du lungene pit panclct inn cucr 
apningene pa chassisel. og skyvcr sa dekselet hole vcicn lilbakc 
inn pa chassisct t> J dot smckkcr pa plass* 




Sette dekselet p6 dotomaikinen tiiboke pb phss 

Installere mer minne 

Datamaskinen Jcvcrcs mcd DIMMcr (dual inline memory modules - 
minncmodulcr med bnkkcr pa begge sidcr) av typen DDR-SDRAM 
(double data rate synchronous dynamic random access memory - 
synkronL dynamisk KAM*minne mcd dobbel datahastighet). 



DIMMer 



Minnesoklene pa systemkortet kan beseltes mcd opplil lire DIMMcr 
av i ndu st ri standard. Dissc minnesoklene er besatt mcd minst cn 
toiftandsinslallen DIMM* For a oppna maksimal minneswttc kan 
du installere opplil 4 t JH minnc pa systemkortet, kontigurcrl i en 
dobheltkanalmodus med hove ytclscr. 
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DDR-SDRAM DIMMer 

Kor hktig systemdritL hvis datamaskincn stottcr DDR-SDRAM 
DIMMer. ma DIMMcnc varrc: 

■ industri standard I &4 pinners 

■ ubufrcl PC2700 333 MHz-kompaubcl cller PC3200 
■HIM MHz-kompatibcl 

■ 2.5 volt DDR-SDRAM DIMMer 
DDR-SDRAM DIMMer ma og&i: 

■ Mime CAS-latens 2.5 cller 3 (CL a 2,5 cller CL = 3) 

■ inneboldc den obligatoriskc Jl-Dhr SPD-iniomiasjoncn 
I lillcgg blotter datamaskincn: 

■ Ikkc-ECC-minnctcknoIogicr pa 256 Mbit, 5 1 2 Mbit og I Gbil 

■ Hnkclt- og dobbeksidige DIMMer 

■ DIMMer bygd med x8 og xln DDR-cnhetcr; DIMMer bygd 
mcd x4 SDRAM stpttcs ikkc 

Ffllgcnde proscssorbussfrckvcnscr Irengs far at syslcmct skal kjorc 
pa de M01tede minncfrckvenscnc. 



Minnef rekvens 


Pakrevd prosessorbussfrekvens 


333 MHz 


533 MHz eller 800 MHz 



400 MHz 800 MHz 



Hvis en minnclrckvcns kombincres mcd en ikkc-stottct 
proscs&ofbussfrckvcns. kjorer systemet pa den twyeste tf tftede 
minnchastighctcn. Hvis Ibreksempcl en 400 MHz DIMM kombincres 
med en 533 MHz-proscssortwss. kjorcr systemet pa 400 MHz, som cr 
den htfyeste stottcde minnchastighctcn. 

Systemet Maner ikkc hvis du installcrcr ikkc-stouede DIMMer 

Sc Computer Setup*h&ndhoken pkdokumertt<isjtms~Ci)en tor ytteriigcrc 
informasjon om hvorttan man bcslcmmcr proscssoibusslVekvcns til cn 
bestcnit daiamaskin. 
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Besette DIMM-sokler 

Systcmct fungcrcr automatisk i cnkcltkanal modus, asymmctrisk modus 
mcd dobbcltkanal cllcr cn Interleaved modus med dobbcltkanal og 
hoycre ytclser avhengig av hvordan DIMMenc er installcrl. 

■ Systcmct tungcrcr i cnkcltkanalmodus hvis DIMM-soklcnc bare 
bescttcs med en kanal. 

■ Sysicmci tungcrcr i Asymmctrisk modus med dobbcltkanal hvis 
den tola I c minnckapasilctcn til DIMMenc i kanal A ikke er lik 
total minnekapasitet til DIMMenc i kanal B. 

■ Systcmel vil (ungerc i en Interleaved modus med dobbeJtkanal 
og hoyerc ytclser hvis den totalc minnckapasitctcn til DIMMcne 
i kanal A er Jik den totalc minnckapasitctcn til DIMMenc i kanal H. 
Teknologi og enhctsbreddc kan varicre mcllom kanalcnc. Hvis for 
eksempcl kanaJ A er besalt mcd to 256 MB DIMMer og kanal B 
er besatt med cn 512MB DIMM, vil systcmct fiingerc i Interleaved 
modus. 

■ ! alle modi bestemmes den maksimalc driftshastighctcn av den mcst 
langsommc DiMMcn i systcmct. Hvis for eksempcl sysicmci har 
en DIMM pa 333 MHz og en ckstra DIMM pa 4<H) MHz. kjorer 
systcmct pa den mcst langsommc av de to hastighctenc. 
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Dei linncsfirc DIMM-soklcr pa systcmkortcL mcd to sofclcrpcr kanal. 
SoklcnecrmcfteXMMI,XMM2,XMM3oBXMM4. SokkncXMMl 
og XMM2 fungcrcr i minnckanal A, Soklcnc XMM3 og XMM4 
tungcrcr i tninnckanaJ B, 




Element 


Beskrivelse 


Sokkclfargc 


• 


DIMM-sokkel XMM1. kanal A 


BI6 


© DIMM-sokkel XMM2. kanal A Svarl 


€> 


DIMM-sokkel XMM3, kanal B 


BI6 


O 


DIMM-sokkel XMM4, kanal B 


Svarl 



Mai.WT^reoariaejc*: 
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Installere DDR-SDRAM-DIMMer 



OBSi Minnemoduboklene har merallkontokler av gull Nor du oppgroderer 
f » minnel, er del viklrg a brute minnemoduler med gullkonlokter for 6 hindre 
korroijon eller okiydering M>m komrner av kontakl mefem )kke-kompotible 
molnlar. 



A 



OB 5: Stoti&k elekrri&ilel kan skode elekfconiske komponerriei i datomaikinc 
ellet lilleggskorf* For du beginner pa diue proiedyrene, mo du paue 
pa al du hor ufladel evenluell slahsk eleklrisifel ved a before en |ordet 
merallg (en stand Se under Tilegg D. "Elekttostartik ulladning* for met 
Lnforrnasjon 



A 



OBS; Nor du handlerer minncrnoduler, ma du paue pa a ikke 
la pa kontaktene* Silk heron ng kan skade modulene. 

1 . Hvis du har last Sman-dekscllascn, ma du Mane datamotkincn 
pa nyti op bruke Computer Setup Hi a li*e opp lawn. 

2. Sla av datamafikincn nkbp viaopcrauvsyHtcmcl.og&liiavc% A cnnJcllc 
ckMcrnc enhcicr. 

3. Koblc Mramkabclcn ut av Ktromuttakci oc koblc ira c\ cmucllc 
ckstcrnc enhctcr 

4. Ta av dck*clct pa datanxiskmcn. Sc "Fjcmc dcfcnclct 
pa datamaskincn". 

5. I- inn fre-m 111 minncmodul&oklcnc pa systcmkortcl. 

ADVAR5EL Hvij du vil reduierc risikoen tor persomkode pa grunn av 
varme overflaler, ma du la de interne sysiernkornponenlene avkjoles lot 
do lar pa dem 
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6* Apne beggc liscnc pa minncmodulsokkclcn O og sell minncmodulcn 
inn i sokkclcn ©♦ 




to&tolkte en DIMM 



V.n minncmodul kan bare installcrcs pa en male. Sikt inn utskjxringcn 
pa module ii ctler tungen pa minncsokkclcn. 



For maksimal ytclse mi du besctte soklenc slik at minnckapasitctcn 
lil kanal A or Uk kapasitctcn til kanal B* Hvis du for ckscmpc! har en 
forhandsinstallcrl DIMM i sokkcl XMM 1 og lilfoycren ekstra DIMM, 
anbctalesdct at du instaUcrcrcn DJMM mcd sammc minnekapasitct 
i XMMV ellcr XMNM-flokkclcn. 

7* Trykk modulen ncdi sokkclcn og kontrollerat modulcncrsatt hclt 
inn og sitter ordcntlig. Swig for at tungene er i lukkct stilling ©. 

8. Cljenla trinn 6 og 7 tor hver tillcggsmodul du vil installcrc. 

9. Sett dalamaskindckslet tilbakc pa pla&s. 

10* Hvis du vanligvis laser Smart dckscllas* ma du bruke Computer 
Setup til a lase ig|cn lasen og aktivcrc Smart dckselscnsor. 

Datamaskinen skal automatisk gjenkjenne del ekstra minnet ncstc gang 
du slarpai 
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Mas A rm« f eoppg r oacr: 



Installere et utvidelseskort 



Datatn&skincn har to standard PCl-utvidclscsspor sotn kan ta imol 
ct utvidclscskotl mcd cn lcngdc paopptil 17.46 cm (6,&75 lommcrK 
Datamaskincn har ogsa d PCI Express x 1 -ulvidclscsspor og ct 
PCI Express xlft-utvidclscsspor 

PCI* og PCI Express-sporenc stottcr bare lavprolilkorl. bortsctl fra 
dcrsom dot cr installcn cl valgfritt hjclpekoiu Dei valgfric hjclpckonct 
blotter lo standard PCl-apningcr i full hoydc. 




Utvidehessporenes phssennger 



Element 


Bcskrivclsc 


O 


PC Ihj tv idel se sspor 


© 


PC Ihj tv idel se sspor 


• 


PCI Express x!6 utv idel se sspor 


O PCI Express xl urvidelsesspor 



Du kan installere ct PCI Express xK x4. xX ellerxl6 utvidclscskon 
i PCI Express xl6-utvidc)scssporet. 



.he. 
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Install et utvidelscskon: 

L , Hvis du har laM Sman-dek5cllascn. ma du Mane datamatkincn 
pa nyti og brukc Computer Setup ttl a law opp lascn. 

2. Sla av datamaskincn nkbp viaopcrauvsyttcmtUogxlaaYCventuelle 
ckMcrnc enhetcr. 

3. Kohlc Mromkabclcn ut av Htromuttakct og kohlc i'rn cvcntucllc 
ckstcrnc enhctcr 

4. Ta av dck*clct pa datama^kinen, Sc "Fjcmc dcknclct 

PA ■ r ' . Ill I ■ l. .!."!■ . 

5. Idcntifiscr sporct der du vil sctle Inn utvidelscskorlct* 

6. Kohlc ut spent: linen som holder PCI-spordek*lenc fast: loll den 
_LTor*nc tappen pi lisen og drei den til den kommcr i tipen sullmu • 

7. Pjem spordcksclet ved a sky vc del opp op ut ©♦ 




fferne vtvidekessporets deksel 



Mm I in^rci^aFia'bcji 



S. lasidlicr utvidclscskortct vcd & skyve del under spordcksclcts 
spcrrclas og irykk dct sa ncd i sporci pa systcmkoncL 

Pass pa at du ikkc riper andrc komponcnicr i chassUcl nar du in^tallcrcr 
ct utvidclscskort 




tnstoBere et utvidefseskoii 



.he-: 
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9. Drci spordckscleis sperrclas lilbake pa plass for a icMe 



Nardil insiallerer ct utvidclscskon* ma du forvissc deg om 
at mciallbrakcUcn pa konci glir inn i sporel bak pa dulumaskincn 
Trykk sa last ncd pa kortct Klik at hclc konlaktcn kcimmcr riklig 
pa plass j kortsporet. 



AOBS; AJJe kortapor bak pa dofomotkmen mo Inneholde el ulvioelieikort 
diet ho el spotdekiel for rillig nedkj^ing av interne komponenter 
under bruk. 



Fjerne et PCI Express-utvidelseskort 

Mik 1 jcmcr du el PCI Express utvidelseskon 

1. Mvis du bar laM Smarl-dekxellascn. ma du Mane datama*kincn 
pa nytl og hrukc Cnmputcr Setup Id a la&c opp lascn. 

2. Sla av datamaskincn nktig via opcrativsystcmcL og sla av evcnluclle 
ckstcrnc enheicr. 

3. Koblc Mromkabelcn ut av strumuttakcl og koblc fra cventurlle 
ckstcrnc niheter. 

4. Ta av dcksclct pa datamaskincn, Sc "Fjcmc dcksclcl 

pd . . ' r 1 1 1 i ■ k ! .' ! 

5. Koblc ut spcneldKcn som holder PCI-spordckslenc pa plass bak 
pa datamaskincn: lolt den eronnc lappen pa lascn og drci den til 
den kommcr i apen sulling. 



Mm L irT*\arehctri£lijai 



www hp carr^ 



6. Skyv spcrrcarmcn bak pa PCI BxprcsH-utvidclscssokkclcn bon 
tra kortcL - bikk korlci forsiktig tra side lil side in mi I kontaktcne 
losncr tra sokkclcn. Dra utvidclscskonci rctt opp Ira sokkclcn og 
bon fra innsiden pa cha&sisct. Pass pa al kortcl ikkc skrapcr nun 
an drc komponcntcr. 




A 



Fjerne el PO Express-vtvldeheskort 
7* Lap re kortct i antiMalisk cmballasjc. 

8. 11% js du ikkc skal install ere d nytt ulvidcLscskorl. installcrcr 
du ct dckscl for a lukkc dot apnc utvidclsc&tporct. 

9* Drci spordckselets sperrcliU lilbakc pa plass for a fcslc 
utvidclscskortct og ulvidelsessporets dckslcn 

OBS: Ale utvidel*«korbpor bak pa aatamaibnen mo innehoUe el 
ulvidebcikorf dlcr ipofdekid lor rikhg ncdkjoling ov inline komponcnlcr 
under bruit. 



.he-: 
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Installere ekstra stasjoner 



Dotamaskinen bar In ck-stcme stasjonsbronncr. Nar du installcrcr 
lillcg£sslaspncr, ma du huskc pa dcltc: 

■ Hovcddiskco av typcn send I ATA (SATA) skal fables 
lil haved-SATA-kontrcillcren pa syslcmkotici (kalt PhO 
SATA 0). Kciblc cn ckstra SATA harddisk til den sckundirrc 
SATA-fanlrolIcren pa systemfartet fkall Phi SATA I). 

■ Kohlc mvideiscsenhctcr av typcn parallcll ATA (PATA), for 
ckscmpcl opliskc stasjoner II>H-bandslasjoncr ojz ZIP-stas)(»ncr, 
lil PATA-konlrollcrcn (kail P20 PRIMARY IDIil mcd en 
standard lUMcders fcabel. 

■ lastaller styreskruer for a sikrc al stasjoncn blir nklig plauctl 

j Masjnnsknascillen. og lases pii plass. Mcd dalamaskincn iulgtc 
ekstra slyrcskrocr (lire 6- ; 2 standardskrucr og lire mclmkc 
M3-skrucr) installed loran pa chassi&cl, under datamaskincns 
Jckscl. Harddiskcn bmker 6-32 slandardtkiucr. AUc andrc 
siasjoner broker mctriske M3-sknicr Dc mcinskc &krucnc 
Ira HP cr svartc. og standardsknjene fra HP cr solvfargct, 

OB 5s Slik tarhlndrer du top av orbekJ og skade pa dofamaikinen eller cn iki^oo; 

B Hvn du seder inn eller Ijerner en hat dduk, m6 du avslutte operafrvsyslemet 
rtklia:* og deretler da av aofamaskincn. Ikke l|ern harddisken mens 
da lama ski nen er pa eier i venlemodus* 

■ For du berarer harddisken. ma du vawe ukkcr pa at al slafrsk elekfriiriel 
er u1k>dcf fra deg. Nar du handterer en sJa&fon. ma du unnga a la 
pa konfakten> Hris du vir ha mer mtormasjon om hvordan du unngar 
eleklrosJahsk skade. kan du sla opp pa Tillegg D, "EleklrosiaHsk 

B Ssasronen mo handteres med lorsilctighet, ikke mill den. 
B feke bruk makt nar du seller inn en iKn)on- 

B Unngd d ulsette en harddisk for vssker, eksfreme temperaturer elter 
produkfer med maanerfeller som lor ckiempeJ 34(9 mer eller hoytfaierc 

B Hvis du ma sende en sfasjan med posJen, pakker du den kin i bablepknl 
eller annel beskyHende mafertale og merkcr pakken 'ForsAhg: 
Vo handteres forsAlig,* 



Mas k fmo f coppg r oacri 



Finne frem til stasjonenes plassering 




Stasjoa&plQtteanger 



Intern 3,5 tammers standard stasjonsbrcnn 



© 5,25 rammers stasjonsbronn for tilleggsstasjoner 

© 3,5 tammers stasjonsbrann ( 1 ,44 MB diskettstasjon vist) * 

*Hvis datamaskmen har en 1 ,44 MB diskeitstasfon, vtl den bit (configurer! 
med en diikeffstasjonsplate (PN 3601 8900 1 ) som vist pd illusrrasjonen 
Hvis datamaskinen har en torn 3,5 tammers srosjonsbrann, vil der i 
stedetbli installer! en maskeringsplate (PN 358797-001 1 + Hvisdu ikke 
Kar en srasjon i detle sporet, kan du velge a installere en 3,5 rammers 
enhel (for eksempel en diskeltsfasjon, Karddisk eller Zip-stasjon) senere. 
Men far 6 installere en annen 3,5 tammers enhef enn en diskettsrasjon 
eller horddisk, ma du bestille 3.5 tommers-enhelsplaten 
(PN 3587964)01). 

For a sjckkc type, storrclsc og kapasitct pa massclagringscnhctcr 
som cr installcrt i datamaskincn* kjorcr du Computer Setup* 
Sc Computer Semp-hdndhoken pa dokumentasjtms-CDen (or 
rncr informasion. 



2- IS 



www hp cc^ 



Fjerne en optisk stasjon 

A OB 5: All! uftokbcvc medler ma to* ul ov )toi[oncn lor den to* ul ov 
ba tarn uAi rn? n. 



En optisk stasjon crcn CD-ROM, CD-K/KW-. DVU-KJJM-. 
DVD+R/RW- cUcrkombinert CD-RW/DVD-stasjim. 

Slik tjcmcr du cn optisk stasjon: 

1. Hvis du bar lost Sman-tlcksclloscn. ma du stane datamoskincn 
pi nyti og bruke Computer Setup til a lose opp lasers 

2. Sla av datamaskincn nkup viaopcmtivKystcmct.ogsliiavc%mtucl!c 
ckstcmc enhctcr. 

3. Koblc slromkubclcn ut uv stromuttakci og kablc Ira c\ cmucllc 
ckstcmc enhctcr. 

4. Ta jiv dcksclct pa datamoskincn. Sc "Fjcrnc dcksclct 

pa . r ■ r 1 1 1 i ■ k ! ." ! 
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5. Sky v ncd den gntnnc lascn pa lorsiden av chassisct ved siden 
av sl&sjonenc ©♦ Dcrmcd irigjorcs slaAfonskonsoJIcn. 

6* Sky v stasjonskottsoJlcn ircmovcr til den stopper ®, Denned lasts 
slasjoncn opp. 
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Maskinwreappgrodcring 



7* Koblc fra stromkabelen og datakabelcn bak pa den optisfce 




Kobfe Ira stromkabei og datakabei 

8. Skyv den optiske Masioncn (remover, og toft den opp og ui av 
5 1 asjons konso J le n . 




To uf den optiske sta/onen 



Mzuktnvatccppgrodcri 



For a sctte den optiske stasjoncn pa plass igjen. foretar du dcnnc 
operaspnen i omvcndl rckkefolgc. Nar du skitter ut en sia^gon, llytter 
du dc tire styrcskrucne Ira den gamle slasjonen til den nyc. Skruenc 
brakes i MedeL for Ktasjonsskinner. 



Ta ut en diskettstasjon 

/V OAS: Afte uftokbore medler iro fcu ul av itaifonen lor den fa* ul av 
f * aalamQ&fcincn* 

Diskettstasjnnen sitter under den optiske slusjooen. Slik fjemer 
du disfccttMasjoncn: 

L Kfllg fremgangsmatcn i avsnittct mentor. "Kjerae en npti.sk 
slasjon" for a tjernc den npUskc stasjnaen og ta lilgong ul 
di sketistas joncn . 

2. Koblc tra datakabelen og stmmkabelcn bak pa dinkettsttLKjonen* 

3, Sky\ diKfcellstasjoncn Ircmovcn og loft den upp og ut av 
s las jonskoasul J en . 




Jo vt diiketHtasjonen 

For a sctte dLskcttstas)onen pa plass igjen. forctar du denne operasjonen 
i omvendt rckkclolgc. Nar du skitter ut en station, flyttcr du de tire 
slyreskraene fra den gomlc Ktasjoncn til den nye. Skruenc bmkes 
i stcdcl for stasjonssk inner 
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Installere en ekstra optisk stasjon 

Slik tnsudlerer du en ekstra optisk stasjon: 



A 



L Hvls du har lost Smarl-dek^cllascn. madu Mane datamaskincn 
pa nytt og hruke Cnmputer Setup lil a liLsc opp lascn. 

2. Sla av datamaskincn nkbg vboperativsystcmeLog&laavevcnluclle 
ekstcrae cnhcicr 

3. Kohle Mromkabelcn ut av strpmuttakcl og koble fra eveniuellc 
ekstcrae enhcicr. 

4. Ta av dck.se let pa datanutskinen. Se "Fjeme dcksclcl 

pa . ■. l. i .-i . 

Installer to melriskc M3-styreskruer 1 dc ncderste hullcne pa 
hver side av stasjoncn. Med systcmel lulgtc lire ekstra roetriske 
M3-styrcskmcr toran pa chassiscL under dalamaskineas dekseL 
Dissc mctmkc M3-styrc*krucne cr svarte. 

OSS: Du rro boie bfuke 3/1 6 fommefs eller 5 mm longc Juuei iom 
jtyicsktucr* Lcngre sluuer kan ikodc iloajoiwii innvenditje kooiponenler 



Nar du skifler ut stasjonen. llyller du de lire mctmkc M3-styreskrucnc 
Ira den gamlc stasjonen til den nyc. Skmene hrukes i stedet for 
si asjonsskinner 




Installere styreskn/er i den opti&ke itosjown 
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6. Sky v ncd den gntnnc lascn pa forsiden av chassisct ved siden 
av sla^joncnc ©> Dcrmcd frigjorcs stasjonskonsoJIcn. 

7. Sky v sla&jonskonsollcn trcmovcr lil den stopper ©. Denned lases 
slasjoncn opp. 




oro $ta$jon$koo$ol!en 
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Masknwreoppgrodcring 
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9* Koblc datakabclcn nl syMcmkortel. 

UK Koblc fra stromkabclcn og datakabclcn bak padcnoptiKkcstasjoncn. 




Kcbfe ho stromkabei og datakabe! 

1 L Skyv Masjoncn mcd stasjoitskonxollcn hclc vcicn bakovcr inn 
i chassisct til stasjon&konsollcn smckkcr pa pluss. 

Slasjoncn i:\scs automatic fa^l i stasjonskotLsollcn nar dcnnc cr skjflvct 
bakovcr. 



12. Sen daiamaskindckslct tilbakc pa plass. 

Systcmct skal automatisk gjenkjenne stasjoncn og omkonfigurere 
imuldocn. 



A 



OBS: Nor du hor opnet dalamaslonen, mo du pauc pa at kablenc kommw 
pa i iktig plan nor du »tler den lommen igjerv Fedaklig plancring av 
kablciu? tan ikodc da!ama*kmen 
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Oppgradere SATA-harddisken 

Fjerne og erstatte harddisken 

Farviss defi om at du harsikkcrtietskopiert data pa den gamlc haftkiisken 
lordu l)crncr den, slik at du kan installerc dem pa den nyc harddisken 



Den lortiandsinMalletic 3,5 lonunes harddiKken sitter under 
Mromlorsyningen, Slik tar du ul og setter inn igjen harddisken: 

1. Hvis du har liLsl Smatl-dek^cllascn. ma du Mane datamaskincn 
pa nytl og hruke Computer Setup lit a lisc opp liLsen, 

2. Sla av datamaskinen nktig viaoperativsystemel. ogsliiavevcnluclle 
eksternc enheicr. 

3. Kohle strotnkabcicn ut av strpmuttaket og knblc Ira eventuclle 
eksterae enheicr. 

4. Ta av deLselct pa datamaskinen. Se "Fjeme dckselel 
pa datamaskinen**. 



www hp cam 
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Masknvarcoppgrodcrtng 



6* Drci stromforsyningcirs konsoll shk at den peker oppovcr 




Sette opp stromhrsyningskoasollen 




Kcbie ha harddiskens stromkabet og datakabel 



MmiifTfc'arefiflnaboK ww/.hpeem 2-29 



Maskinwreoppgrodcri ng 



Sky v lungcn som bolder stasjoocn pa plass, bort fia stasjoncn 
skyv harddisken mot dalamaskincns ircntsidc, og I0H stasjoncn 
opp og ul av bronncn ©. 




f jerne horddisken 

9* For a ins I all ere cn harddisk utforer du opcra&joncn i omvcndl 
rckkefolec. 



Ut&kiftningskitct for harddiskcr inncholder Here datakablcr. Forvi-ss 
deg om al du bnikcr cn kabel som cr mtyaktig den samme den 
labnkkinsiallctlc. 



Hvis ditt system bare har cn SATA-harddisk. ma du koMc datakabelcn lil 
kontaktcn kail P60 SATA 0 forst. cllers risikcrerdu pfoWemer mcd ytclscn 



Nar du skitler ul harddisken. flyttcr du de lire skrucne tra den gamlc 
harddisken til den nye* Skiucne brukes i sicdct for siasjonsskinncr. 
Du lrcngcrcnTorxT-15 skmlrckkcr lil a skru ut og skm inn igjen 
slyrc skrucne. Mcd systemel tulglc lire ekstra 6-32 standard styreskrucr 
loran pa chassisct. under datanuLskincns dckscl. I)c 6*32 standard 
siyrcsknicnc cr sol v target. 
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Ma$kn\<areappgrodcring 



Hvis du har skillet ut haixtdiskstasjoncn. setter du inn Restore Phis'- CDen 
for a gjenopprette opcrativsystemet. pragramvarcdrivcre og/cllcr 
programvarc som blc forhandsinstallcrt pa datamaskincn. Folg 
anvisningene i handboken som fulgtc mcd Restore Plus- - CDcn. 
Nar gjenopprettingsproscssen cr lullfort. rcinslallcrcr du pcrsonligc 
tiler som du sikkcrhctskopicrtc for du skiftct ut harddiskstasjoncn. 



Installere en stasjon i en 3,5 tommers stasjonsbronn 

Avhcngig av datamaskinens konfigura*s)on. kan 3.5 tommers 
stasjonsbronncn toran pa datamaskincn konligurcrcs mcd cn 
diskcttstasjon* cllcr den kan xxrc torn. Hva slags plalc som 
dekker stasjonsbronncn varicrcr mcd datamaskinens opprinncligc 
konfigurasjofL 

Hvis datamaskincn ikkc var konligurcn mcd den opprinncligc 
diskctls I asjoncn. kan du nar som heist installere cn 3.5 tommers enhet, 
for ckscmpcl en diskcttstasjon cllcr cn harddisk* i stasjonsbronncn. 

Platen du trcnger avbenger av hva slags cnbet du vil installere. Hvis 
du installcrcr cn diskctlstasjon. ma du installere cn diskcltstasjansplatc 
(FN 360189-001). Hvisdu installcrcr cn harddisk. madu installere 
cn maskchngsplatc (FN 358797-001 >. Men for a installere cn anncn 
3.5 tommers enhet enn cn diskcttstasjon cllcr harddisk. ma du installere 
3.5 tommcrs-cnbttsplaten (FN 35X796-00] ). Ta kontakl mcd cn autoriscrt 
HF-forhandlcr cllcr scrvicclcvcrandor for a bcstille riktig cnhctsplatc 
nar du omkonfigurcrcr datamaskincn. 

3.5 tommcrsbronncn sitter under den optiskc stasjoncn. Slik installcrcr 
du en stasjon i 3.5 tommcrsbronncn: 

Installer styrcskrucr for a sikrc at stasjoncn blir riktig plasscrl 
i stasjonskonsollcn. og lases pa plass. Mcd datamaskincn lulgtc 
cksira slyrcskrucr (fire 6-32 standardskmcr og lire mcthskc M3-skrucr) 
installer! toran pa chassisct. under datamaskinens dckscl. Harddiskcn 
brukcr 6-32 standardskmcr. Allc andre stasjoncr brukcr mctriske 
M3-skrucr Dc mcthskc M3-skrucnc Ira HP cr svartc. og 
6-32-standardskrucnc fra HP cr sfllvfargeL 



MaiktnvatcQppgtoderi 



L , Foil! tremcangsmalcn JorkLan i awiittct "Heme en optisk stasjcm" 
for a Ijcrnc den opunkc stasjoncn og fa til tram: ul 3.5 tommcrc 
3 1 astonsbronne n * 

2. Sett Myreskrucne pa Ma^joncn inn i J-sporenc i 3la£jon*hr0nncn O. 
Skyv sa siasjoncn hakmer i datanmkincn 9 tor a Teste den 
i J-sporcne. 




tnsioliere en sfosjbn i 3 t 5 to/nrirers $tQ$\oa$broan [harddtek vis// 

3. Skyv MiuJonskonsoUcn bakovcr i chassis til den smckkcr pa pJas*. 

4, KoMc Mrtfmkabelcn op daiakabelcn til hak pa Masjonen. Hvis 
du installcrer cn ckstra harddisk. ma du koble den andrc enden 
av datakabelcn til sysicmkoneis koniakt kali lt>I SATA I. 
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Masknvarcoppgrodcring 



5* Fjcm Masjonsplatcn vcd a skyvc dc to tungcnc pa den enc si Jen 
av del &t&m Ironlpanclct innover© og drcic Masjonsplatcn bon 
tra trontpanclei ©. 



Platctypcn varicrcr avbengig av datamaskincirs konliguraspn. 




fjernc en $k>$jon$phte (diskettitoijonsphte vist) 



Mai.^irT^refianabc*: 
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6. Hrstatt sta&jottspJaicn du tok bort. mcd hktig plalc. Skyv plalcn 
pa plass. 

Plalcn du trcngcr avhcngcr av hva slags cnbcl du vil inslallcrc. Hvis 
du installcrcr cn diskctlstasjon* mii du inslallcrc cn diskcltMa^jonsplatc 
(FN 360 1 89-001 ). Hvis du installcrcr cn harddisk, ma du inslallcrc cn 
mastering splatc IPN 35&707-OUI som visl pa illustrasjoncn ncdcnfor. 
Men tor a inslallcrc cn anncn 3.5 tommcrs cnbcl enn cn diskctislas)0n 
cllcr harddisk. mii du inslallcrc 3,5 tommcrs-cnhctsplatcn 
(PN 358796-001 ). Ta kontakt mcd cn auioriscn HP-forhandlcr cllcr 
scrvicclcvcran dor tor a bcstillc riktig cnhclsplalc nar du omkontigurcrcr 
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Arbeide med MultiBay-opsjonen 

MuliiBay -opsjnacn cr cn spcMcll stasjonsbrunn som stullcr mange 
lur&kjclu£C 1 2.7 mm ullukbare slasjoncr (tillcg^MJLstyr). drriblanl: 

■ MuliiBay CD-ROM-slasjon 4 

■ MuliiBay CD-RW-slasjon 

■ MuliiBay DVI^ROM-Masjon 

■ MuliiBay kombincn CD-RW/DVD-KOM-M&sjun 

■ MuliiBay SMART harddjsk 

* Kan "hol-plugges" cllcr "hot-swappes" 

Krcmgangsmalcn for a in&lallcrc MuliiBay-opsjoncn cr den sammc 
for a instaJlurc cn opiisk stasjnn. Sc under "lasiallerc cn ctvtra opiisfc 
sla^jon" (or mer intormasjon. 



Nardil installcrcr MuliiBay -opsjoncn, kohlcr du dalakabclcn lil en 
PATA-knnLakt pa syslemfcortd som ikkc cr nppun av cn onncn cnhcL 
BJlcrs vl! dd inntrc cn POST-icilmcldmg~ 



OBS: Slit torhindrer du lop av orbcid og skade pa dafamoskinen eller cn ilas^on. 

H for du berarer hardaVskcn. ma du vvic slkker pa of al sfatuk elettr uitet 
er uliade* Iro dog Nor du hdndicrer en stai|c*i, mo du unnga 6 la pa 
konlaklen* 

H Foi du reiser med. sender, lagrcr filer lar uf en station torn rkke er en 
harddisksAas)on t ma do poise pa al del ikke er noen medier. som (a* 
ekwrmpel en CD 4 ellet DVD-plale i slasjoncn 09 at medteholdem 
er lukkel 

B S*33foncr ma hancHcre* varsomt; ikke bruk maki nor du seller dem \ t 
ikke mut dem ned 09 ikke trykk pa del ovre dekselef . 

H Unnga a ul&ctte en harddtsk (or v^sker. ekslrwne temperaturcr eller 
produkfer med mognerfeltor som lor e<sempe1 ikjermer eller hoyttcdere 

B Hv»s du ma sende en sfasjon med po&fen, pakkcr du den tnn i bobfeploaf 
eller annel beikyltende materia te 09 merket pakken *Fonikhg; 
Ma hand'eres forstkltg*" 



Mm \ iru'dre^ctria'ijat: 



"Hot-plugging" eller "hot-swapping" 
av MultiBay-stasjoner 

/\ OBS: For a torhindre ikode pa datomaskinen. *Jaj(onen og die data 
^ — ^ er lagrel pa sra&ionen. For du setler inn eller tar ut en hardaiik, ma do sla 
av dafamaskinen* Du ma ikke la ut harddiiken mens datamatkinen er pa 
eller i venJemoaW Far 6 foriikre dec, om at datamaikinen ikke er pa eller 
I venlemodui, Jar du den pa ag dereMer tldr du den av t 



A 



Hvis data mask incn bmkcr ct forhandsinstaUcrt operauvsystcm Icvcn 
av HP, kan du sette inn cllcrta ut cn C-l>R()M-Masjon mens dalatnaskincn 
cr pa* av cllcr i ventcmoduv 

OBS: Nar du har *atl inn en aplfok iia^on mens datamaikmen var pa. 
starter du daiamaakinen pa nyfl for a fcoij e deg am al den optake skujoncn 
fungerer r iktig hvii den bruker programvare for opptak, sikkerhelakopiering 
eller videoav*pil(ng> 
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Maskinvarcoppgrodcring 



Avinstallere MultiBay-silckerhetsskruc 



Da MuliiBay*sikkcrhclsskrucn blc installed. He MultiBay- 
uU0scit>cndclcn dcaklivcrt sJik al cn sl&sjon som cr ittsialktl 
i MuliiBay ikkc kan tas ut, 

For a la ut rn stasjon som cr inst alien t MultiBa) ma du ffSnl :.i 
ul sikkcrhctsskrucn. hvis den cr insiallcn. mcd FailSatc-wtkkclcn. 

Hvis dct ikkc lulgtc cn FailSafc-nokkcl mcd datamaskincn* tar du 
konlakt nicd cn autoriscn HF-torhandlcr cllcr -tjcncstelcverandffr. 
Bcstill PN 166527-0(11 for nflkkel av lypcn sknm0kkd cllcr 
PN 1 665274)02 for nokkcl av typen skrutrekkcrinnsats. 





Avinstotiefe MuittBGy-sikkerhetsshvea (skrunokkcitype vist) 



MaikirTkttreoantfrsoi: 



■if.: 
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Maiktnvateoppgftxieri ng 



Sette en stasjon inn i MultiBay 

L Kjera cvcnlucllc utlakbarc mcdier. forekscmpel en CD-plate, 
Ira stosjoncn. 

2. Hvls du ikke "hoi-swapper" en CD-KOM-stasjon\ ma du avstullc 
alJc programmer, avslutie opcrativsystcmct og dcreller sLi av 
dalamaskmcn* 

3. Med toppen av stasjoncn vendt mot venstre, og stasjonskontakien 
vcodl mot datamaskinen. xkyvcr du stasjoncn inn i MultiBay og 
uykkcr godt slik al du cr sikkcr pa al den clcklriske konlaktcn 
fitter pa plass. 




Sette en stasjon inn i MulhUoy 

4. Nar du hur salt inn cn opusk stasjon mens datamaskinen var pa. 
starter du dalamaskincn pi nytt tor a loisikrc deg om at den optiskc 
stasjoncn lungcrer riktig hvU den bruker programvare tor opplak. 
sikkcrtictskopicrtng eller vidcoav.spilling. 

S* Installer om onskclig MuluBay-sikkcrbelssknicn. Se under 
"Aviastallcrc MulbBay-sikkcrbctsskruc H for mcr informasjon. 

Hvis cnhclcn ikkc starter, ma du torsikre deg om at dc nodvendige 
enhcisdrivcrae er installert pa sysicmet. Hvis du ikke liar dcm\ 
kan de tastes ned grabs Ira HPs neltstcd pa www.hpxom. 
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Aleut rnvci 



Fjeme en stasjon fra MultiBay 



1 . hjcra cvcnlueUc utlakharc mrdicr, for ckscmpcl en CD-ptatc, 
Ira stasjoncn. 

2. Kor du l)crncr cn optisk stasjon, stopper du stasjoncn mcd ikonct 
TVyjjg fjtrrninj; av maskinvarv pa oppgavclinjcn 1 Windows. 

y Hvis du ikkc "hoi-swapper" cn CD-ROM-stas jon, ma du avslutle 
aJJc programmer, avslutle opcrativsysicmct og dcrcllcr sla av 
dalamaskmcn. 

4* Ta ul MulliBav-sikkcrhctssknjcn. hvis den cr installed, Sc avsruttct 

t 

"Avinsiailcrc MuItiBay-sikkcrhclsskruc" for instruksjoncr om 
hvordan du Ijcrncr MultiBay-sikfccrhclssfcrucn. 

5. Sfcyv udpserhcndelun Ul vcastrc for a ullosc stasjoncn Ira MuhiBay 




www hficow 
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Maiktnvatccppgrodcri trg 



Partisjonere og formatere en MultiBay-harddisk 



Dm ma voire palogget sam administrator cllcr mcdlcm av 
administralDrgruppcn ior a kunnc utfore dcnnc prosedyren. 

L Avslult allc programmer, avslutl opefaliwsystemel og sla av 
daiamaskmcn. 

2. Sell MuliiBay-harddiskcn inn i MulliBay, Se under "Scllc 
en siasjon inn i MulliBay" lor mcr informasjoa. 

3. Sla pa datamaskincn. 

4. KJikk pa Start. 

5. HoyrckJjkk pa Mio dalamaskin. og klikk sa pa Bchandlr 

ft, KJikk pa Lagring- op dnhhcltklikk sa pa DLskhehandlin^ 

7. Hoyrtklikk pa MulliBay -horddisfc. ng veJg dcrettcr Pstrtisjnn. 
V*cr noyc nor du lescr og svarcr pa rvcntucllc ledclrksicr som 
vises pa sk)erracn, 

Sc den clcklroni&kc hjelpcn (klikk pa Handling > Hji'Ipl f or a la mcr 

in ior mas j on. 



2-40 *v*w V 



A 

Spesifikasjoner 



Konlrollcrat del tinncs nuns! 4 lommcrs (10,2 cm! klaring pa allc sidcr 
av nuskincn. 



HP Compaq Small Form Factor 



Bordmodellmal 

Heyde 
Bredde 

Dybde (dybden vil ake hvis dafamaskinen 
et utstyn med en portiikkerhetsbtokett) 



Tem pe ralu romra de 

Under bfuk 
Ikke i bt i* 

Relativ fuktighet (ikke kondenserende) 

Undei bruk 

Ikke i bruk {38,7 C maks. vatt lermomeler) 

Maksimum iioydc over havet 
(uten overtrykk) 

Under btuk 
Ikke i bruk 



3,95 lommer 
13.3 (ommet 
14.9 tommet 

21 lb 

50" til 95 ; F 
-22" lil 140 ' F 

10-90% 
5-95% 



10 000 fol 
30 000 fol 



10,3 cm 
33,78 cm 
37,85 cm 

9,53 kg 

10" ill 35 "C 
-30 ' ill 60 "C 

10-90% 
5-95% 



3 048 m 
9 144 m 



» Diiftoeroperotuien nedieltes 1.0 'C per 300 m (1 000 M til 3 000 m (10000 lot) over 
havftalm, ulen dlrekte totyi. Makiinal endringnole er 10 : C/hme. Cvie grense kan 
begieiuei av type og oniall initolletle ahernatWw 



Spw.fttojjonw 



HP Compaq Small Form Factor (Fortsatt) 



Stromforsyning 

Drittsspenning* 
Spe n n i ng som r ad e 
Nominell linjelrekvens 
Uteffekt 

Nominell inngangsstr»m (maksimum)* 
Varmeutsfraling 

Maksimum 
Vonligvis (inaktiv) 



90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

5A@ 100 VAC 

1 260 BTU/r 
340 BIU/i 



90-264 VAC 
1 00-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

2,5A @ 200 VAC 

318 kg-col/i 
66 kg-col/1 



'Syyemef broker en slromrilfciel korrigerl med aktiv efektfaltof. Dette g|c oi mosiinefioppfyfeT 
kravene for CE-merking for bruk i landene i Den europeiske union. En fordel med stremtilforsel 
korrigerl med okliv effektfabor er at del ikke er nedvendig med en valgbryier for inngangsspenning. 
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WWW.ftp.COt?! 



B 

Skifte batteri 



Ballcrict som loiter mcd datamaxkincn. gir strum til sanniidsklokkcn. 
Nar du skiJicr ui battcricl. ma du bruke sammc Mags baltcri som 
opprinnclig var installed i datumaskincn. Datamaskinen levcrex 
mcd ct 3 volts Utium mviuccJlcbattcri. 



Du kan forlcngc Icvctidcn til litiumbaltcrict ved a kobJc datamaskinen 
til stromkontaktcn i vegjjen. Litiumbattcrict cr bore i bruk nar 
datamaskinen IKKH cr kohlct til siromkontaktcn. 



A AOVAR5EL Datamaskinen innehoider ef inrernl trhum mongondiokiid boHeri 
Z-sA Del er risiko lor brann og lorbrenninger hrti batcrtef ikke behandle* nkNg. 
Siik minsker du usikoen for peoonskade; 

■ fcke pr*v a lode balleriel 

B BaHeriel mo ikke utaelte* (or temperaturer over 60 'C (MO "F] t 

■ BaHeriet ma ikke demonlere*. knute* eller slikkes hull pa, de ekilerne 
konlaklene ma ikke kortdulles. og batterWf ma ikke ubenei lor open 
flomme eller legge* i vonrv 

■ Baflteriel ma bare skifre* ut med eblrobaHerier bo HP beregnel pa dette 
produklet* 



A <»5: For do skitter ul bolferiel. er del vikl.g d la wkkerhetskop. av 
l— \ datamaikmen* CMOS inruS Dinger Nar baller.et fjernes eler stifle* 
ut, rjefnei ogsa CMOS innstillingene Se FcikokingivcMning pa 
dokumenlas/oru COen for information om a to sikkerhebkopi av 
CMOSnnruhlingene. 



Baiter ier og okkumulolorer er spesladavfoll. og ikol ikke katles lammen 
med vanlig husholdningaavlol. Bruk dot offenllige innsamlingssysJemel 
for resirkulering, eller returner balreriene h! HP, en auforisert HP-parlner 
eJIcT dfrrei forhandtere. 
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Skihcbaneft 



A OBS: Sfcriuk etektri*i»et kon *kode elekvoniike kofuponentef i dotamoskinen 
Z_i eller tillcggsutsTyr. For du bcgynner po dine pfotedytene. mo du paste 
po ol du har utladel evenluell *lalisk clcklriutel ved a before en jordet 
mehjllgjen stand. 



I* Hvis du bar last Smart dekscllas. ma du broke Computer Setup 
til a lasc opp hi sen og dcaklivcrc Sman deksclscnsor. 

2. Sla av datamaskinen riktig via opcrativsystcmct. og sla av cvcnlucllc 
ckstcmc enhctcr. Koblc slromkabelen ul av stromuttakd og koblc 
tra cvcntuclt ckstcral utstyr. Ta sa av dcksclct pa dalamaskincn. 



Dei kan bli ntidvendig a ta ul ct ckspansjonskorl lor a ta tilgang 
til batteries 



3- Kinn trcm lil battchct og battcriholdcrcn pa systemkortct. 

4* Avhcngig av type battcriholdcr pa systemkonct, gar du trcm 
pa denne matcn for a skiltc ut batteries 

Type 1 

a, Lfllt battenct opp av baiicriholdcfcn. 




To vt mynlccilebatieri (Type )) 

b. Sky v dot nye battchct pa plass mcd den positive siden opp, 
Batlcriholdcrcn tester automatisk battcriet i riktig posisjon. 
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SWie tone- 



Type 2 



a. For a tosnc hattcrici Ira holdcrcn kJcmmcr du sammcn 
mclallboylcn soni gar ui over kanlcn pa baitcrieL Nar 
batlerict leaner, loiicr du del ui 0 

b. For a scue inn del nye battenci skyvcr du kanlcn pa del 
nyc battcrict under holdcren mcd den positive siden opp. 
Dyll den andre kanlcn ned inntil twylcn smeller over den 
andrc kanten av batlcriei ©. 




7^ 



f jerne og skifte ot et myntcettebotteri (Type 2) 



.he: 
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Type 3 



;i. Trckk klcmmcn O som holder halleriet pit pluss* bakover 
og fjern baucriet © 

b. Sell inn del nyc baucriet. og sett klcmmen ill hake i stilling* 




To uf & myatcottebatieri (Type 3) 



Htter al batlerict cr blitl skiltct m. ma du giorc folgende tor fullforc 
denne opentsjoncn. 

5* Sell dalamaskindckslct tiJbakc pa plasv 

6. Plugg inn datamaskiacn og Ma pa strommcn. 

7* Ojenopprcit dato og klokkeslctu passordene dine og alle 
s pes idle systcmintutillingcr ved hjclp av Computer Setup* 
Se Computer Setup-hdndhoken pa dokumentasjons-CDen. 

8. Hvis du vanligvis liLscr Smart dekscllas* ma du bruke 
Computer Setup til a lasc igjen lascn og aklivcrc Smart 
dc k sc I se nsor* 



&~4 v/ww.hp.com Ma&ktnvarchfridboi 
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Sikkerhetslasfunksjoner 



Installere en sikkerhetslds 



Sikkcrhctsloscnc som vises nedcnforog pa do neHte *idcne. kan brakes 
ill a sikrc datamaskincn. 

l.n ports ikkerhetsbrakcU i ifckc viM) cr ogsa tilgjcm?eli£. Sc under 
www.hp.com lor mcr inlormasjon. 



Kabella: 



Hvis den finncs her, setter du kabcllasen pa Medet visl ncdenlor 





jV till I j rt L'a rcha na'fjc*; 



Sttkerhctildsfunhioncr 



Hengelas 




tnsktttm en hengelas 
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SiUcihebUuSunkiiofw 



Universell klemlas for chassis 

Uten sikkerhetskabel 

I * Trc tastatur- og musckablcnc inn gjennom liLscn. 
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2. *Skru lascn til chassixct mcd skrucn som fulgtc mcd. 





2. Trc tastaiur- og musckablcnc inn gjcnnom liLscn. 
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Elektrostatisk utladning 



Utladning a\ stalUk clcktrisitct tra cn finger cllcr anncn leder kan skadc 
systemkorl cllcr andrc stalisk sensitive enhcter* Dennc typen skadc 
kan rcduscrc enhctens levctid. 

Forhindre elektrostatisk skade 

Du lorhindrcr elektrostatisk skadc ved a ta folgcndc forholdsrcglcr: 

■ Unnga dircktc konlakl ved a transpoitcrc og lagre produktcr i stalisk 
sikre bcholdcrc. 

■ Hold dc elektrostatisk sensitive dclcnc i dc respektive beholdcrnc 
til dc ankommcr dc stalisk fric arbcidsstasjonenc. 

■ Plasscr dclcnc pa cn jordct overt Luc iot du lar dem ul av bcholdcmc. 

■ Unnga a hcrorc polcr. Icdcrc og krclscr. 

■ Du ma alllid v*crc skikkclig Jordct nar du tar pi stalisk sensitive 
kotnponcnlcr cllcr montasjer 
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Jordingsmetoder 



Del finncs Acre mater a skafic fording pa, Bnik cn cllcr Ilcrc av folgcndc 
mclodcr nar du handtcrcr cllcr installcrcr clcktrostatisk sensitive delcr: 

■ Bmk cn handlcdtKstropp som cr koblct til ct jordet datamaskinchavsis 
mcd jordingslcdning. Hiindlcddsstroppcr cr flcksiblc stroppcr mcd 
minimum 1 Mohm +/-10 proscm molstand 1 jordingslcdningcnc. 
Kor a pi ordcntlig jording, ma du ha stroppen tctt pa buden. 

■ Bnik luclstroppcr. tastroppcr cllcr skostropper ved staende 
arbcidsstasjoncr. Bmk stroppcr pa begge toller nir du Mar 
pa ledende gulv cllcr gulvmaucr tor statisk opplosning. 

■ Bmk ledende Jelttjenestcvcrktoy. 

■ Bmk ci bxrban tclujcncMcscM mcd sammcnbrcllbar arhcidsmattc 
som hindrcr statisk clcktrisitct. 

Hvis du ikkc bar dct anbcfaltc uislyrct for riklig Jording. kan du ta 
kuniakt mcd cn autonsen HF-torhandicr cllcr scrvicclcvcrandw. 



Hvis du vil ba mcr inlormasjon am slalisk clcklrisilcl. kan du ta 
kontakt mcd den autonscne HP-torhandlcren cllcr scrvicclcvcranddrcn. 
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Rutinemessig vedlikehold 
av datamaskinen og forberedelse 

til forsendelse 



Rutinemessig vedlikehold av datamaskinen 

Kolg dissc anbclalingcnc far a bcilde vcdhkc datamaskinen og skjermeo; 

■ Plaster dalamaskincn pa cl solid og slctt undcrlag. La del vktc 
nmircnt I I 12 cm (4 tommer) klaring bak syslemcnhclen og over 
skjermen lor ulstrckkclig lufung. 

■ Ikkc bruk datamaskinen mod dckslet cllcr sidcpanclcl Ijcrnct. 

■ Lultsirommcn inn i datamaskinen ma ikkc begrenses ved at 
luttinnlakct blokkercs. Plasser ikkc tastaturci tned fetucne slati ut 
hell innlii bordmaskincn. Ibrdi ogsa deuc kan hindrc lufistrommen. 

■ Hold datamaskinen unna t or hoy fukiighct, direktc soil) h og ckstreroc 
tcmpcraturcr. Hvis dti vil tta titer inl'ormasjon om anbclalle 
lempcraturer og tuktighclsniva for datamaskinen. kan du lese 
Ttilegg A. "Spc*ilikas|oncr" i dennc handboken. 

■ Hold varsker bone tra datamaskinen og tastaturcL 

■ Ikkc dekk til vcntikLsjonsapningcnc pa skjermen tned noen type 
male ri ale* 

■ Sla av datamaskinen for du tijor ctt av lolgende: 

□ Tork av datamaskinen utenpa mcd en myk. luktig klut etter 
hehov, bruk av impjoringsprtxluktcr kan mistake cllcrtidclcggc 
ovcrtlatcn. 

□ Fra lid til anncn bor du reng|ore luilcvcntilcne toran og bak 
pa daiamaskinen* Slav og anncl nisk kan sperre vcmilcne og 
becrense lultsirommcn. 
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Forholdsregler for den optiske stasjonen 



Drift 



Rengjoring 



Sikkerhet 



Soi v lor at du ovcrholdcr folgcndc retmngsJinjer nar du brukcr 
cJJcr render den optiske stasjonen. 



Ikke tlytt stasjonen nar den cr i bruk. Dettc kan fore ul funksjonsfeil 
under lesing. 

Unnga a utsette stasjonen for plutselige tcmperalurcndringcr. da 
det kan danncs kondens innc i enhctcn. Hvis temperaturen plutsclig 
endres mens stasjonen cr pa. nia du vcnle minst en time for du slar 
av strommcn. Hvisdu broker cnhctcnumiddclbun, kan det fore til 
funksjonsfeil under lesing. 

Unnga a plassere stasjonen pa et stcd hvor den kan bli utsatt for 
hoy fuktighet* ekstretne lempcraturcn tnckaniskc vihrasjoocrcller 
direkte sollys. 



Rcngjor panelelog kontrollene med en myL torr klut cllcrcn myk 
klul som cr letl fuktet med en mild rcngjoringsvxske, Ikke spray 
rengj0hngsvarsker dirckle pa enbetcn. 

Unnga a bmkc noen former for lasningsmiddcl. for ekscmpcl alkohoJ 
cilcr henzen. som kan skadc ovcrtlatcn. 



Hvis du mister en gjenstand cller solcr en varske oppi stasjonen, ma du 
umiddelbart koblc fra datamaskinen og i a den kontrollert av en an ton sen 
H P-sc rv ice )c vcrandor. 



.he-: 
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ftuftncmcsttg vedMehati a* dolammkincn og forbctcdckc tit ktiendch 



Forberedelse til forsendelse 



F<*lg dtssc anbcfalingcnc nar Uu toibcrcder dalamaskincn ul iorscndclsc: 

L Ta sikkcrhclskopi av lilcnc pa horddiskcn lil Pl>-diskcr, kassctlband. 
CDcrclIcr diskcllcr. Sttri: lor at sikkcfhctskapimcdict ikkc ulscttcs 
rorclcktnskccllcr magncbskc impulscr under lagringcUcr llytting. 

HanJdiskcn lasts automatisk nar strornmcn til systeroel blir slatl av. 

2. Ta ut og lagrc prDgramdiskcltcr Ira diskttlslasjoncnc. 

\ Sett inn en hlank diskcll i diskcttstasjoncn for a beskytte slasjoncn 
underveis. Ikkc hmk cn disked du kan la bnik for &cncre. 

4, Sla av dalamaskincn og cvcntucllc ckstcrnc enhctcr. 

5, Trckk ut stromkabclcn Ira kontaktcn og derettcr Ira daturaaskinrn. 

6, Koblc Ira syslcmknmponcntcnc og dc ckstcrnc cnhctcnc Ira 
de rcspektive strpmkildcnc. ng dcrcllcr tra datamaskincn. 

Pass pa al allc kort sitter ordcntlig pa plass og cr sikret i konposisjoncne 
for du sender dalamaskincn. 



7* Pakk systcmkomponcnienc og dc ckstcrnc cnhctcnc 
i original kanongene cllcr i lilsvarcnde cmballas(c mcd 
tihlrckkclig innpakningstnatcrialc lil i beskytte Jem 

Du tinner cn ovcrsikl over tniljdmessjgc iortudd som maskinen ikkc 
ma brukes under, i TiUcgg A. "SpcsJlifcasjoncr* i denne handboken. 



Register 



"hot-plugging" cllcr "hot-swapping" av 
MultiBay-slasjoncr 2-36 

B 

bordmodcll-mal A- 1 
D 

daiamaskindekscl 

fjcmc 2-5 

setle Ulbakc 2-6 

Smart dcksdlas 2-3 
dalamaskinspcsifikasjoncr A-l 
DlMMcr 

AV minnc 
disked Mas ion 

aktivitctslys 1-2 
fjeme 2-19 
utloscrknapp 1-2 

E 

clcktrostatisk utlading. torhindrc skadc D—\ 
F 

FailSafc dckselnokkel 

bcstille 2-3 

bmkc 2-3 
fjcrnc 

daiamaskindekscl 2-5 

diskcttstasjon 2-19 

harddiskstasjon 2-30 

MultiBay-stasjon 2-39 

oplisk stasjon 2—19 

PCI Bxpress-ulvidelscskort 2-15 



plate 2-33 
Smart dcksdlas 2-4 
utvidcLsesspordcksel 2-13 
torbercdclse ill forscndcJsc E-3 

H 

ha i"d d i skstasjon 
aktivitetslys 1-2 
fjcmc 2-30 
gjenopprctte 2-31 

install ere i cn 3,5 tommcrs brtfnn 2-3 1 
MultiBay 2-40 
SATA-komakter 2-17 
scttc lilbakc 2-27 
hengclis. installcrc C-2 

I 

installcrc 
battcri B-l 

harddisk i 3.5 tommcrs hronn 2—31 

harddiskstasjon 2-32 

hcngclasC-2 

kabcllis C-l 

klcmlas for chassis C-3 

minnc 2-6 

MultiBay-stasjon 2-38 
oplisk stasjon 2-23 
stvrcskrucr 2-23 

w 

utvidclscskort 2-12 



kahcllas, installcrc C-l 

klcmlas tor chassis* installcrc C-3 

komponcnlcr 

bak panel 1—3 

frontpancl 1—2 
komponcnlcr pa bakpanclct 1-3 
komponcnlcr pa tronlpanclct 1-2 

L 

laser 

hcngclas C-2 

kabellLsC-l 

klcmlas for chassis C— 3 
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fjernc stasjoner 2-39 
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kontrollcre 2-17 
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skjerm. koblc 1-3 
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knapp 1-2 
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slyreskmcr 2-17. 2-23, 2-31 
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kontakt 1-3 
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PCI Express 2—12, 2-15 
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